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- Ludwik Wiśniowski 


majster stolarski 


przeżywszy lat 31, po długiej a dolegliwej chorobie zmarł dnia 10 b. m. 
1904 roku opatrzony św. Sakramentami. 

W nieutulonym żalu pozostała żona wraz z małoletnia córeczka, ro- 

dzice 1 brat, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd 

pogrzebowy, który się odbędzie w sobotę, 12 marca 1904 o g. 4 popoł. 


„ zZ krypty XX. Pijarów wprost na miejsce wiecznego spoczynku, oraz na 


Nabozenstwo żałobne 


er pa 
v 2, które. się odbędzie w sobotę dnia 12 marca o g. 10 rano przy zwłokach. 
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